Z MAJEWSKICH 


STANISLAWA GORSKA 


wdowa po inzynierze 


przeżywszy lat 78, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 10 listopada 1942 r. 
Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego 
nastąpi w czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza 


Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 13 b, m. o godzinie 9 rano w kościele Bożego Ciałą. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Woinego Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikolaiska 13. 


Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


